
LES ROSES 


VWV wv 


[OI 


ROSA CENTIFOLIA 

Anglica rubra. 

(Voyez vol. i, p. 78, var. 1.) 


LE ROSIER DE CUMBERLAND. 

DESCRIPTION. 

Ce Rosier forme un buisson qui séléve á la hauteur de deux 
pieds, ou environ. Ses branches sont couvertes d’aiguillons 
nombreux, inégaux, presque droits. Les feuilles se composent 
de cinq, quelquefois de trois folióles larges, molles au toucher, 
doublement dentées, vertes en-dessus, plus pales et pubes¬ 
centes en-dessous, munies, en leur bord, d’un duvet blan- 
chátre entremélé de petites glandes pédicellées : le pétiole qui 
les supporte est velu et sans aiguillons. Les fleurs, tres- 
odorantes, sont disposées par trois ou quatre á rextrémité des 
rameaux. Elles sont portees par des pédoncules allongés, 
laches, hérissés de poils glanduleux. Les tubes du cálice, 
épais, de forme ovoide, sont également hérissés. Les divisions 
du limbe, trois pinnatifides et deux simples, sont aussi glan- 
duleuses á Fextérieur, et munies intérieurement d’une espéce 
de duvet blanchátre. La corolle, souvent large de prés de trois 
pouces, est composée de dix á douze rangs de pétales d’un 
rose-vif; ceux de la circonférence présentent la méme teinte 
que les pétales du centre. 
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